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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

413. Ό,ιιγαν* που «Μφ&τίζκν ή γν*:| βίοηόν γ.χ>. 

ίΡ^μισεις σε θέματα έργων που εκτελούνται *πό το 
ιχουργειο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αρ¬ 
αιότητας Δ/νσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σνε- 
«ίων (ΔΐΙΕΦΕΣ)».. .^ 1 

4·ί4.ρη«τη θώκων χρΕΦωοκκιιύ στο Εοεενητικό Κέντρο 
.Κρητης (Ε|ΚΪΕΚ). 2 

ΠΡΑΧΕΙΖ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΖΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Εγκριση καταβολής εκούσιας εισφοράς της Ελλάδας στο 
Παγκόσμιο Πρόιγραμμ* Τροφίμων (Π.Π.Τ.) για 

τη διετία 1987—1988.3 

Παραχώρηση δωρεάν στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομι- 
κων), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, έκτα¬ 
σης 2.115 τ,μ., ιδιακτηιίας ΤΈ.Θ.Α.. αστό το στρα- 
τοκεδο «ΚΑΨΑΛΗ» Γιαννιτσών, πρσκειμένου να πα¬ 
ραχωρήσει στους ιδιώτες που την κατέχουν.4 


ΛΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Συμπλήρωσή της ΠΔ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχύει, 
β^ετίιχά με τηιν έγκριση δανεισμού σε συνάλλαγμα με¬ 
ταποιητικών, μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επι¬ 
χειρήσεων.5 

Αναστολή εξόφλησης οφειλών από δάνεια πού χορήγησαν 
οι τράπεζες σε μεταποιητικής επιχειρήσεις, εμπόρους 
και εχαγγελματίες της σεισμόπληκτης περιοχής του 
Νομού Μεσσηνίας.6 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- (ΐ) 
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*/ργχνα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το 
«Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμο¬ 
διότητας Δ/νσης Εσαριιογή? Εκπαιδευτικών Σχεδίων 

(ΔΙΕΦΕΣ)». 


Κ Ρ'Όμ. 2. >89/18.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Γπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρυο- 
γ ιοτητων στον Γουπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ ΙΓ 81). 

υ. Ιην αριθμ. Η/1022/16.2.87 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Γπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ- 
"ΑΠΒ 9 Αρμοδιότητες Υφυπουργών ΥΓΙΕ1ΙΘ» (ΦΕΚ Β' 


■). Την αριθμ. 407/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας 
. ης Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων και των Υφυπουργών Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 


Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις δια- 
ταςεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και των ΙΙροεδρικούν Διαταγμάτων 
που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για έργα που εκτελούνται 
απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 
Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ) είναι ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφο>να 
με τις εχάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις και όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. 


Άρθρο 2. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία-Προϊσταμένη Αρχή. 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο 
άρθρο είναι ειδικότερα : 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι το τεχνικό τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαι¬ 
δευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

β) «Προίσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων" με την 
επιφύλαξη του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 187 Λ'). 

Άρθρο 3. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν. 1418/1984 «Δη¬ 
μοσία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 
23). 

2- Την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137). 


Τεχνικό Συμβούλιο. 

Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 
1 της αριθ. ΣΤ 5/5 26.4.1982 αποφάσεως των Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων (ΦΕΚ 213 Β ') όπως η σύνθεση αυτού τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 7 της αρ. ΣΤ 5/3 15.1.1985 απόφασης 
των αυτούν ως άνω Υπουργούν (ΦΕΚ 67 Β'). 
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Άρθρο 4. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για 
τα έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από 
γνών.η του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 5. 

Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη. 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες 
διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας 
ΔΙΕΦΕΣ, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται 
από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι¬ 
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων ' Εργων μετά από γνώμη του Τεχνι¬ 
κού Συμβουλίου. 

Αρθρο Ο. 

Αιτήσεις Θεραπείας. 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 
αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά¬ 
των μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς να απαιτείται 
κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται 
και στην υπηρεσία που έχει εκδούσει την προσβαλλομένη 
πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης 
της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 

Άρθρο 7. 

Τελικές Διατάξεις. 

1. Στα έργα αρμοδιότητας ΔΙΕΦΕΣ των οποίων οι 
συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις του X. 
1418/1984 αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις 
προγενέστερες αυτές διατάξεις, τα όργανα που προσδιορί¬ 
ζονται με το παρόν διάταγμα. 

2. Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις δια¬ 
τάξεις του παρόντος, διέπονται αφενός από το Ν. 1418/1984 
και αφετέρου από τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανο¬ 
νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Άρθρο 8. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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Σύσταση θέσεων Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντοο 
Κρήτης (ΕΚΕΚ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1γ, 30 και 31 
παρ. 1 και 3 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημο¬ 
νικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ. 13/Α , /8.2.85). 

2. Τις αρ. 253/1987, 411/1987 και 492/1987 γνωμοδο¬ 
τήσεις του Συμβουλίου Επικράτειας. 

Με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, αποφασίζουμε : 

Συνιστούμε στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) 
τις παρακάτω θέσεις, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
και με σύμβαση, που ο χρόνος της διάρκειάς της καθορί¬ 
ζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσής τους, ύστερα 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικοί» 
Κέντρου : 

α) Ινστιτούτο Πληροφορικής 

Δέκα (10) θέσεις αναλυτών -προγραμματιστών, με προ¬ 
σόντα διορισμού: Πτυχίο Α.Ε.Ι. στην Επιστήμη Ιπολο- 
γιστών ή στα Μαθηματικά ή στη Φυσική ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. σχετικό με την επιστήμη των 
Υπολογιστών. 

Μία (1) θέση διοικητικού, με προσόντα διορισμού : 
Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος της Νομικής ή Ανωτάτης 
Εμπορικής ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Παντείου Ανωτά¬ 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Τμήματος Πολίτικων 
Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Μηχανικών Παρα¬ 
γωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Τμήματος Λογιστών. 

Μία (1) θέση γραμματέα, με προσόντα διορισμού : 
Απολυτήριο Λυκείου, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας που 
αποδεικνύεται με προφορική και γραπτή εξέταση ως και 
γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γραφομηχανής που απο- 
δεικνύεται με εξέταση. 

β) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. 

Δώδεκα (12) θέσεις τεχνικών, με προσόντα διορισμού: 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Φυσικής ή Χημείας ή Ηλεκτρολόγων Μη· 
χανικών ή Ηλεκτρονικών ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου 
ή Ηλεκτρονικού. 

Μπορεί να προσληφθεί σε κάποια από τις παραπάνω 
θέσεις Τεχνικών άτομο που δεν κατέχει κάποιο απο τα 
παραπάνω πτυχία εφόσον έχει προϋπηρεσία ους τεχνικός 
πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε ερευνητικά εργαστήρια της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο συναφές προς 
αυτό του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. 
II παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση 
του αντίστοιχου εργοδότη. 

Δύο (2) θέσεις διοικητικών, με προσόντα διορισμού : 
Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος τη»· Νομικής ή Ανώτατης 
Εμπορικής ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Παντείου Ανώτα¬ 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Τμήματος Πολίτικων 
και Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Λογιστών. 

Μία (1) θέση γραμματέα, με προσόντα διορισμού: 
Απολυτήριο Λυκείου, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
που αποδεικνύεται με προφορική και γραπτή εξέταση ως 
και γνώση ελληνικής και Αγγλικής γραφομηχανής που 
αποδεικνύεται με εξέταση. 

γ) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 

Τέσσερις (4) θέσεις παρασκευαστών, με προσόντα διο¬ 
ρισμού : Πτυχίο Α.Ε.Ι. Βιολογίας ή Χημείας ή Βιοχημείας 
ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. 
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, Μπορεί να προσληφθεί σε κάποια από τις παραπάνω 
θέσεις παρασκευαστών άτομο που δεν κατέχει κάποιο από 
τα παραπάνω πτυχία εφόσον έχει προϋπηρεσία ως παρα¬ 
σκευαστής πεντε (ο) τουλάχιστον ετών σε εργαστήρια 
Χημείας ή Βιολογίας ή Βιοχημείας, της ημεδαπής ή 'της 
αλλοδαπής. Η παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του αντίστοιχου εργοδότη. 

Μία (1) θέση ζωοκόμου, με προσόντα διορισμού : Απο¬ 
λυτήριο Δημοτικού και προϋπηρεσία ενός (1) έτους του¬ 
λάχιστον σε καθήκοντα ζωοκόμου σε εργαστήρια Βιολογίας 
ή Ιατρικής ή Βιοχημείας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής! 
Η παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αντίστοιχου εργοδότη. 

Δύο (2) θέσεις διοικητικών, με προσόντα διορισμού : 
Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος της Νομικής ή Ανωτά- 
της Εμπορικής ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Παντείου 
Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Τμήματος 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Λογιστών. 

Μία (1) θέση γραμματέα, με προσόντα διορισμού; 
Απολυτήρ ιο Λυκείου, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
που αποδ εικνύεται με προφορική και γραπτή εξέταση ως 
και γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γραφομηχανής πο υ 
αποδεικνύεται μ.ε εξέταση. 

Ένδεκα (11) θέσεις Τεχνικών, με προσόντα διορισμού: 
Πτυχίο Α,.Ε.Ι. Βιολογίας ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ηλε¬ 
κτρονικού Μηχανικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πτυχίο 
Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού. 

Μπορεί να προσληφθεί σε κάποια από τις παραπάνω 
θέσεις τεχνικών άτομο που δεν κατέχει κάποιο από τα 
παραπάνω πτυχία, εφόσον έχει προϋπηρεσία ως τεχνικός 
πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε εργαστήρια χημείας ή Βιο¬ 
λογίας ή Βιοχημείας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η 
παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αντίστοιχου εργοδότη. 

δ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών. 

Οκτώ (8) θέσεις ερευνητών με προσόντα : Για το 
διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Α, Β, Γ, Δ,) ερευνητή 
του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικόν; απαιτείται 
η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ειδικότητας αντίστοιχης 
προς τους επιστημονικούς τομείς που εμπίπτουν στους 
σκοπούς του Ινστιτούτου αυτού. Με τη σχετική προκήρυξη 
ορίζονται οι ανωτέριο ειδικότητες καθώς και τα ελάχιστα 
προσόντα που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ερευνητή 
κατά την πρόσληψή του, σύμφωνα με τις διατάξεις τω ν 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1514/1985. 

Τρεις (3) θέσεις αναλυτών-προγραμματιστούν, με προ¬ 
σόντα διορισμού : Πτυχίο Α.Ε.Ι. στην Επιστήμη 1 π ο λο¬ 
γιστούν ή στα Μαθηματικά ή στη Φυσική ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. σχετικό με την Επιστήμη των 
Υπολογιστούν. 

Τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, με προσόντα διορισμού : 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μαθηματικών ή Φυσικής ή στους Ηλεκτρο¬ 
νικούς Υπολογιστές ή Ηλεκτρολόγου ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής 
ή Ηλεκτρονικών. 

Μπορεί να προσληφθεί σε κάποια απο τις παραπανω 
θέσεις Τεχνικών άτομο που δεν κατέχει κάποιο απο τα 
παραπάνω πτυχία εφόσον έχει προϋπηρεσία ως Τεχνικός 
πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε ερευνητικά εργαστήρια της 
ημεδαπής ή της" αλλοδαπής με αντικείμενο συναφές προς 
αυτό του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών. Η 
παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αντίστοιχου εργοδότη. 

Μία (1) θέση διοικητικού, με προσόντα διορισμού: 
Πτυχίο οποιουδήπ-τε Τμήματος, της Νομικής ή Ανωτάτης 
Εμπορικής ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Παντείου Ανώτα¬ 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Τμήματος Πολίτικων 
και Οικονομικών Επιστημών ή Ί μήματος Μηχανικών 
παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος 


Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πτυχίο ΊΈΙ Τμήματος Λο- 
γιστών. 

Μια (1) θέση γραμματέα, με προσόντα διορισμού : 
Απολυτήριο Λυκείου, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
που αποδεικνύεται με προφορική και γραπτή εξέταση ως 
και γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γραφομηχανής που 
αποδεικνύεται με εξέταση. 

ε) Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. 

Εξι (5) θεσεις ερευνητών με προσόντα : Για το διορισμό 
σε οποιαδηποτε βαθμίδα (Α, Β, Γ, Δ) ερευνητή του Ινστι¬ 
τούτου Μεσογειακών Σπουδούν απαιτείται η κατοχή Διδα¬ 
κτορικού διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας προς τους 
επιστημονικούς τομείς που εμπίπτουν στους σκοπούς του 
Ινστιτούτου αυτού. Με τη σχετική προκήρυξη, ορίζονται 
οι ανωτέρω ειδικότητες καθώς και τα ελάχιστα προσόντα 
που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ερευνητή κατά την 
πρόσληψή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1514/1985. 

Μία (1) θέση αναλυτή προγραμματιστή, με προσόντα 
διορισμού : Πτυχίο Α.Ε.Ι. στην Επιστήμη των Υπολο¬ 
γιστών ή στα Μαθηματικά ή στη Φυσική ή Ηλεκτρολόγοι; 
Μηχανικών ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. σχετικό με την Επιστήμη 
των Υπολογιστούν. 

Μία (1) θέση διοικητικού, με προσόντα, διορισμού: 
Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος της Νομικής ή Ανωτάτης 
Εμπορικής ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή Παντείου Ανω- 
τάτης Σχολής Πολιτικούν Επιστημών ή Τμήματος Πολι¬ 
τικών και Οικονομικούν Επιστημούν ή Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεο;ν ή Τμήματος Λογιστών. 

Μία (1) θέση γραμματέα, με προσόντα διορισμού : 
Απολυτήριο Λυκείου, άριστη γνούση Αγγλικής γλώσσας 
που αποδεικνύεται μ.ε εξέταση προφορική και γραπτή ως 
και γνούση Ελληνικής και Αγγλικής γραφομηχανής που 
αποδεικνύεται με εξέταση. 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓ,ΑΣ 

ΑΝΑΧΤΑΧΙΟΧ ΠΕΠΟΝΗΖ 


ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

•- 

Πράξη 134 της 7 Οκτωβρίου 1967 


Έγκριση καταβολής εκούσιας εισφοράς της Ελλάδας στο 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα 1 ροφιμ.ων (Π.11.1.) για τη 
διετία 1987-1988. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 932/71 «Περί εκουσίων 
συνεισφορών της Ελλάδος εις Διεθνείς Οργανισμούς». 

2. Την αριθ.' Β3Δ Φ.0341.1/52/ΛΣ 968/20.7.1987 κοινή 
εισήγηση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, για την αναγκαιότητα καταβολής εθελοντικής συνει¬ 
σφοράς της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων 
(ίΐ.Π.Τ.) για τη διετία 1987-1988, αποφασίζει : 

Ενκρίνει την καταβολή από τους Προϋπολογισμούς 
εξόδων ετών 1987-1988 του Υπουργείου Εξωτερικών, 
δαπάνης ισόποσου διακοσίων πενήντα χιλιάδων δολαρίων 
ΗΠΑ (8 250.000), για αγορά ίσης αξίας ποσότητας 
κορινθιακής σταφίδας, ο>ς συνεισφορά τ/}ς Ελλάδας σ*ο 



1920 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Παγκόσαιο Ποόγρααμα Τοοφίμων (Π.Π.Τ), για τη διετία 
1987-1988. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 


Πράξη 135 της 7 Οκτωβρίου 1987 


(4) 


Παραχώρηση δωρεάν στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο¬ 
μικών), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, 
έκτασης 2.115 τ.μ., ιδιοκτησίας Τ.Ε.Θ.Α., από το 
στρατόπεδο «ΚΑΨΑΛΗ» Γιαννιτσών, προκειμένου να 
παραχωρηθεί στους ιδιώτες που την κατέχουν. 

ΓΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 719/77 «Περί 
αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως δια¬ 
τάξεων τινών της περί δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας 
και άλλων τινών διατάξεων». 

2. Το αριθ. 20/29.6.87 Πρακτικό της Διοικητικής 
Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο 
αποφασίσθηκε η δωρεάν παραχώρηση στο Δημόσιο (Υπουρ¬ 
γείο Οικονομικών), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωρ¬ 
γίας, έκτασης 2.115 τ.μ., ιδιοκτησίας Τ,Ε.Θ.Λ. από το 
στρατόπεδο «ΚΑΨΑΛΗ» Γιαννιτσούν, προκειμένου να 
παραχωρηθεί στους ιδιώτες που την κατέχουν. 

3. Την αριθ. Ε].9824/502/18.9.1987 εισήγηση του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση της παραπάνω 
έκτασης στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) για λο¬ 
γαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας. 

4. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, αποφασίζει : 
Παραχωρεί δωρεάν στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομι¬ 
κών), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, έκτασης 
2.115 τ.μ., ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.Ε. 
Θ.Α.), από το στρατόπεδο «ΚΑΨΑΛΗ» Γιαννιτσών, 
προκειμένου να παραχωρηθεί στους ιδιώτες που την κα¬ 
τέχουν, όπως αυτή εμφανίζεται στο αριθμ. 710/Φ.914.2/ 
33/14/ΤΕΘΛ/26.6.74 Κτηματολογικό Διάγραμμα της Μοί¬ 
ρας Κτηματογράφησης, και με τους όρους που αναφέρονται 
στο αριθμ. 20/29.6.87 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτρο¬ 
πής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας Τ.Ε.Θ.Α. . 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας 
του 1‘πουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

·’- .1 — . — 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- (5) 

Ιΐρας·.· Διοικητή αρι-ϊα. 1153/25.9.87 

(Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) 

Συμπλήρωση της , ΙΙΔ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχύει, 
σχετικά με την έγκριση δανεισμού σε συνάλλαγμα μετα¬ 
ποιητικών, μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρή¬ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αφού έλαβε υπόψη 


α) Το άρθοο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις». 

β) Την ΠΔ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχύει, με την οποία 
επετράπη σε μεταποιητικές, μεταλλευτικές και ξενοδο¬ 
χειακές επιχειρήσεις να συνάπτουν, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, δάνεια σε συνάλλαγμα 
με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού. 

γ) Τη σκοπιμότητα απλούστευσης της διαδικασίας δα¬ 
νεισμού επιχειρήσεων από το εξωτερικό, αποφάσισε τα 
εξής : 

Συμπληρώνονται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1011/22.4.87 
και καθορίζονται τα ακόλουθα : 

Επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας 
της Ελλάδος : 

1. Για δάνεια που συνάπτονται με τους όρους και προϋπο¬ 
θέσεις της παραγράφου 1 της πιο πάνω Πράξης, η χρησ’μο- 
ποίηση του προϊόντος των δανείων αυτών απευθείας στο 
εξωτερικό : 

α) Για την πληρωμή υποχρεώσεων από δάνεια σε συνάλ¬ 
λαγμα που έχουν συνάψει σε προγενέστερο χρόνο. 

β) Για την κάλυψη της αξίας αγοράς αναγκαίου μηχα¬ 
νολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών, με τον όρο ότι 
κατά την εισαγωγή των μηχανημάτων ή υλικών θα τηρηθεί 
η διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

γ) Για την πληρωμή τεχνογνωσίας (1ιηο\ν-1ιο\ν). 

2. Η σύναψη δανείων υπό μορφή πίστωσης ανοικτού 
αλληλόχρεου λογαριασμού εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, 
προς κάλυψη αναγκών των δανειζόμενων επιχειρήσεων σε 
κεφάλαιο κίνησης. Στην περίπτωση αυτή οι δανειζόμενες 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανακοινώνουν εγγράφως στην 
Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών) 
το βραδύτερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών το ποσό 
κάθε ανάληψης ή επαναχορήγησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΔ/ΤΕ 1011/22.4.87. 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερ ήσεως. 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ 


Πράξη Διοικητή αρι$. 1157/6.10.87 
(Άρ&ρο 1 του Ν. 1266/1982). 

Αναστολή εξόφλησης οφειλών από δάνεια που χορήγησαν οι 
τράπεζες σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, εμπόρους και ε- 
παγγελματίες της σεισμόπληκτης περιοχές του Νομού 
Μεσσηνίας. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αφού έλαβε υπόψη: 

α) Το άρ£ρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις». 

^ β) Το Α/1814/Β/835/21.9.87 έγγραφο του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, αποφάσισε τα ακόλου&α: 

Παρέχεται στις τράπεζες η ευχέρεια να χορηγούν ανα¬ 
στολή εξόφλησης διάρκειας μέχρι δύο έτη των μετά την 13. 
9.1986 ληξιπροθέσμων οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια, 
με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειάς τους, πον 
χορηγήθηκαν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, εμπόρους και 
επιαγγελματιες της σεισμόπληκτης περιοχής του Νομού Μεσ¬ 
σηνίας. Οι τοκοι της περιόδου αναστολής, οι οποίοι -θα λο¬ 
γίζονται με τα συμβατικά επιτόκια που ισχύουν για κά-θε κα- 
τηγορια δανειοδοτούμενων, ·9α κεφαλαιοποιούνται και ·8α κα¬ 
ταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αναστολής μαζί με την 
αναστελλόμενη δ όρη το» δανείου. 

Η ( Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 1 της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΜΙΚΟ ΤΫΠ0ΓΜΦΕΙ® 


